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  أ.د. علي الشبل | مقاطع برنامج يستفتونك

  أ.د. علي الشبل | كيف يسجد من أجرى عملية في عينه وأوصاه الطبيب بعدم السجود ، وكيف يتوضأ؟

  علي عبدالعزيز الشبل


  
  نبدأ بالوضوء ان استطاع استعمال الماء مع امن ان يصل حول العينين او حول العين التي اجرى فيها العملية فيجب عليه ذلك فان كان الواجد هو مظنة لوصول الماء الى العين
  -
    
      00:00:00
    
  



  فانه يغسل اعضاءه كله الا العين او ما حولها ما حول العين ويتيمم لها بعد الفراغ من وضوءه واما في جزء سؤاله الاول المتعلق بالسجود فانه يأخذ بما قرره له الطبيب
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      00:00:17
    
  



  وذلك انه لا يسجد بليغ منه ايماء حتى يزول هذا السبب والله اعلم
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